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MK-r«M»ft i>£ Wimkm* NT ct varcmerker torn ulnarer Mjercnolt Corporal*** 
i USA og Andre land. 

De crtctic garanlier %om gis fur HP produkter og -tjenetier er defincri i dc 
ck*plitjtlc goMnlicrkkerittgcne mhu ({tiger med dt**c produkter og tjene*tcr. 
Inlet i dette dokumcnlct ma oppfaltei turn om del innebjrrcr en 1ille£|£5gdrAnli+ 
HPerikke ansvartigforteknfctkefeil eller rcdigtringdeil elkr utebieUer i detle 
dokumeniet. 

Dcltc dokumentei inncholder nerval inlormatjiHi tttrn en ttppruvtrelttlig hctkyitei. 
Ulen %kriftUg lillaielte Ira Hewlett 'Packard Company crdei ulovHg j kopiere. 
rvpiiniuvcrc eller o\ crvctie denne handhoken III el inner >prak. 

ADVARSEL: Tek&l som er market! p6 denne nkfclen. onqlr ol hvts 
anvisninqene ikke blir Mat kan act (ore hi percontkode filler Irvvare* 



OBS: Tekif torn er marked pa denne malen, angir al hvn anvi&ninQenc 
■kke blir Mgl. kan del lore til skade pa uliryr eller lap ov data 
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Produktfunksjoner 



Standard konfigurasjonsfunksjoner 

Funksjoncnc til HP Compaq Small Form Factor kan varicrc alt eilcr 
model L Hvts du vil ha cn fulUicndip ovcrsikt over maskinvarc og 
proeramvarc som cr installcn i datamaskincn. kjtfrcr du diagnoscvcrfcioyct 
tiinncs bare pa cnkclle PC-modeller}. Instruksjoncr lor bnik av dene 
vcrttoyci fmncs t feilsokififtstuvtdbokett pa CDcn DiKttmentation 

Small Form Factor-datasnaskincn kan oe sa hrukes i cn tamknniiguras jon 
Du kan lese ntcrom dcttc t avHnilici "Broke Small Foim 
Factor-tlatama-skincn i cn larnkonlipunH |otT i denne handhofcen. 




Smalt form FoctoricnHgurosion 



Komponenter pa frontpanelet 

Stasjanskoniigura^joncn kan varicrc mcd mode I L 




Fro ntpanel komponenter 


• Diskemtasjoneris obtivitelslys 


© Mikrofonlconrakl 


© OiskeHslasjon 


Q 0reteJelonkontok» 


© Aktiviietslys for opfisk stasjon 


© USB portef (Universol Serial Bus) (2) 


© Diskertutloserknapp 


0 Aklivireislys for harddi&k 


• Optiskstasjon (CD-ROM, CD-R/lfWv 
DVD-ROM-, DVD+R/RW eller kombinert 

CD*W/DVD-stosjonJ 


© Strom pci-Jys 


0 Utosefknapp lor oplisk stosjon • Strombryter med dobbell lunksjon 


t| Enkelte modeller har ikke optisk stasjon c 


Her diskettetasjon. 
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Komponenter pa bakpanelet 




Koi 


tiponenter pfii bakpanelet 








O 


St r&mled n i rig s kon ro kt 


0 




RJ 45 nettverkskonlakl 


• 


a PS/2-muskonlakl [gronn) 






Porallellkontokr 




G3 PS/2-iosioturitoniokt (lolett) 




a 


Skjermkontokl 


9 


USB (Universal Serial Bus) 




%i 


Linje uf-konlakl (or slromdrevne 
lydenneter (gronn) 


0 


O»oi Seriell kontald 


• 




Linje inrvlydkofiiokf (bid) 



Konlakienes p! analog og anAall kon vartere elter moddk 

Skiermkonloklen pi iyilernkortet er inoklhr htfl del er insratert el PCI Expfett-grofikkort 
i dotomoskinen. 

Hvb el AD02grofikkort er iraloBerl, kon konlaklenc po korlet og lyilernkorte* bruke* icmlidig 
Det kon v«re nodvendig d endre enketle innsli linger i Computer Selup for 6 broke begge 
konlokfer Se Computer Setup iflOf-hdndbokcn p6 CDen Documentation and Diagnostics 
lor 6 Id mer in!orma*(on om oppikifbrcfckefclgen* 

*En ekrlra wjriell konlakl kon skofl« fro HP, 



Tastatur 




Komponenter pa tastaturet 


• Funksjonslosier 


Utloref spesielle funksjoner, ovhengig ov hvilken programvare 
som brutes. 


© Red igeringslaster 


Omlatter disse: Insert, Home, Page Up, Delete, End og Page Down. 


0 StOTi^hyS 


Oversikt over sior^sen hi dotamasklnen og laslalurinnstillingene 
(Num Lock, Caps lock og Scroll Lock). 


O Tostenepii 
tallfastaturel 


Fungerer som tasfene pd en kalkulotor 


0 Piltaster 


Brakes til 6 novigere gjennom et dokument eller el nelisfed. Med 
disse raster* kan du bevege d-eg III venslre, hoyre, opp og ned 
med tostene i stedet lor med musen. 


O CtrMastene 


Brukes i kombinasjon med ondre ta&lef. EHekten er ovhengig 
hvilken programvare som brukes. 


0 Programvarelaslen" 


i Microsoft OH ice-programmer Kan utfore andrefunksjoner iannen 
programvare. 


O Windowslogoiasler' 


Brukes til 6 opne Start-menyen i Microsoft Windows. Brukes 
i kcmbinasjon med andre tosfer til 6 utfore ondre hinksjoner. 


0 All tostene 


Brukes i kombinasjon med ondre taster. EHekten er ovhengig 
av hvilken programvare som brukes. 


*Tasier rilgjengelige i viss< 


* geogrofiske omr6der. 
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Prod u ktfunki jcvte t 



Windows-logotast 

Du kan brukc Windows*logolostcn i kombinasjon mcd andrc tasler lil 
j uU'urc beslemic tunksjoncr som linncs i Windows-opcrativsysicmei- 
Sc Jclcn "TaMaiur" for a idcntiliscrc Windows- logatastco. 



Funksjonor 111 Windows-Iogotaston 


Wi ndo ws4ogotast 


Viser eller skjulef Stort-menyen 


"ii 'uy "j >uuviu>i * v 




\VirtHr*>*^*lpi"i[MnM 4- m 

T »l» IJV " 1* 'WUUIIUI + ■ ■ ■ 


[ *i * \ LP MHHi U 15 w U Ul l»l WUI Ulllll Iv ■ 


SKift 4- V/ifiHrftfc^lrtrtCifn^f -4- m 




Wn"nHn>*^-ipnritntf 4- P 


Slfirt^f Win tiiirim^^LKiri 


Wirvdows-logolasi + 1 


Slower Sok eMer dokumefit 


WimJowvtagolast + Ctri + t 


SlarTer Sok eMer daramoskin. 


Wi ndo ws-Logo last + F1 


SlarTer Hjelp (or Windows, 


Windows* logo lost + 1 


Loser dalamaskinen hvis du er koblet lil et 
rtettverksdomene. ellef gir deg mufighel tit 6 skifle 
brukere hvis du ikke er koblet til el neltverksdomene* 


Windows-logolast + r 


Starter Kjor-d-alogboksen* 


Windows* logo last + u 


Starter Vertloybehandlirvg. 


Windows* logo last + Tab 


Akliverer nesle knopp p6 oppgavelinjen. 
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Prodvktlvnkspnct 



Spesielle musefunksjoner 



Dc fleste programmer stutter bruk av mus. Funksjoncne som 
er lilordnct til hver av muscknappene, cr avhengig av hvilken 
program varc som brakes. 



Plassering av serienummeret 

Hvcr datamaskin har ci unikt sericnummcr 0 p& venslre side av 
maskincn. og ct produkt-lD*mimmer © pa datamaskinens &vre 
dekseJ. Sorg tor a ha dis&e numrcne lilgjcngclige nar du kontakter 
k unite service for b island. 
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Mciskinvareoppgraderinger 



Serviceegenskaper 

Dcnnc datama*kinen har Jiink.s(oner som gjt»r del cnkcll a opppraderc 
og uiforc service pa den* Ingen veiktoy trrnpH ul dc ile*Le av 
intfallasjorttprDsedyrene som cr beskrevet i dettc kapillel. 

Advarsler og forholdsregler 

l or du uifarer oppgradennger ma du varre sifcker pa at du har leM 
prundip allc rclevanle instruksjoner. forholdsregler op advarsler 
i denne hdndbaken 

AAOVAASEL For 6 rcduscrc ri&ikoen for pcrsonskodc po grunn av clcklriik 
slol oay eller vomie ovcHlalcr, mo du trekke ilronikobelcn ul av ycggufcikfll 
og la dc interne ly^lemkomponenJcne bit avkjoH lor du bcrorer dern 



AADVARSEL: For o unngo fare lor eleklruk slot brann efcr diode p6 ublyrd 
mo du ileke Icoble relcfcornrnunikosjonv/telelonkonlaklcr inn I moltafcenc 
ior neilverkakontrollerne (NIC). 



y\ OftS: Sftattsk eiektnsitel fcanskadcclcklroniske kornponenler i datarnaiV»nen 
f ■ oiler hllcggsurslyr* For du begynner pa diise proicdyrcnc* rna du paue 
pb oi du har utfodd cventucll slattik deklrttitel ved a bo'c/e on )oraeJ 
metallg|emlarhd* So Tillegg 0 t 'Eleklnslatlsk uhodning* i denne honaooken 
ior ylterljgcre inforniasjon om rorebygging av eJekfrosSaHik utladning. 



A OAS: Nbr dalarnoskinen or Icoblol til en vekieltfromkildc. er dot allfid 
spcrwtng pd syilcmkoricf Du mo Irekke ur stromJcaViLngon fro sfromultaket 
for du apner dalomaskinen for b iorhindrc ikode pb xystemkorlei 



— 



Bruke Small Form Factor-datamaskinen 
i en tarnkonfigurasjon 

Small Form l ; actor*datama5kinen kan brukcs cnlcn som tarn cllcr 
bordmodelk For a brukc den i en tarnkonfigurasfon setter du den 
opp pa hoyrc side som visl pa iUuslrasjoncn nedenfor. 

Kont roller at del linnes minst 4 tommcrs (10,2 cm) klaring pa alle 
sidcr av maskincn. 
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MaikinvotEoppgradeitngcr 



Lose opp Smart-deksellasen 



Smart dckscllascrcn uUcggsfunksjoa som cr inkludcrl kun pa cnkcltc 
modeller. 



Smarl dckscJJas cr cn programvarcslyrt dckscllis stun kontrollcrcs av 
kantigurasjonspassordct. Dcnnc lascn hindrcr uautorisctl tilgang lil 
dc inlcmc fcomponcntcnc. Dalamaskinctt levcrcs med Smart dcLscllas 
i ulast pcjsisjun, Hvis du vil ha mcr ininftnasjon cm Smart *dckscllascn. 
kan du se Haitdbttk far itdmmistmsjon av btmtmtxleiter pa CDen 
Documentation and Diagnostics. 

Eruke Smart FailSafe dekselnokkel 

H\ is du akuvcrer Smart dckscllas og du ikkc kan angi passordcl 
lor a dcakuvcrc lisen. ircngcr du cn Smart KutSalc dekselnokkel 
nar du skul apne dcksclct pa datamaskincn* Du (render nokkelen 
lil a fa til cane id do interne datama^kinkomponcntcne under cn 
av de tolgcndc ontstcndighcicnc: 

■ . ustans 

■ L)pp3tan>sviki 

■ PC-knmponcnifcil (f.eks. proscssor cllcr stnunforsymng) 

■ Glcml passordct 

Smart h'ailSafc dekselnokkel cr ct spcsiahscrt vcrktoy som levere* 
av HP. Vxr forbcrcdt: bcsull dcnnc nokkclcn for du (render den* 



For a fa tak i cn Had Saf e- ndkkel: 

■ Kontakt cn aulonscrl HP-Iortiandlcr cllcr sen icclcvcnindnt 
Bcsttll PN I66527-OUI far ntfkkel av lypcn skrunokkeJ ellcr 
PN I66527-4KJ2 for nokkel av typen xknUrekkennnsais. 

■ Sc pa HPs ndLstcd (v/ww,hp + toml for bcMillingsmforttuisjon. 

■ King nummcrct pa listen 1 goninucn cllcr i anvUningcn 
St0ttetelefonnumre pa CDen Dmwuetitation and Diagnoses 
lor teknisk asMSianse. 
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Maiktnvatccppgrtxie ri r>gef 



Silk apncr du datamaskmcm tilcanpspancl mcd Sman-dckscllaHcn 
uklivcn: 

L Sla av daiam&skincn rtktig via opcratlvnyMcmcu og sla av 
even I utile ckMcnic cnhclcr. 

2. Koblc Mromkabclcn ut av Htromuttakci 0£ koblc ira cvcniucllc 
ckstcmc cnhcicr. 

3. Bruk FailSafc-dcksclnokkclcn til a (jemc den innhrudtUsikrc 
skmcn O som lestcr Sman-dckncllaKcn. 

4. Sky \ mctallarmcn *om ear rundi lulnenulmten. opp op 
bakover© for a frigjorc Smart-dckvcll hscn ira rammcn. 




fjeaic skrvea for Smart dekseffas 

5. Ta av dcfoclct pa dalanutskincn. Sc "Fjcrnc dcfcsrJcl pd 

dalamaskmcn/* 

Nardil vil last Smart dckscllas igjen. feslcr du Jascn mcd den 
innbruddssikrc skrocn. 
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Fjerne dekselet pa datamaskinen 



Slik fjcmcr du dekselel pa datamaskinen. 

I * Hvis du bar last Smar1*dekscJlascn* ma du Mane datamaskinen 
pa nytt og bruke Computer Setup til a l&sc opp lascn. 

2. Sla av datamaskinen hktig viaopcrativsystcmct, og sla av eventuellc 
ckstcrne enhctcr, 

3* Koble stntmkabelcn ut av stromultaket og datamaskinen. og koblc 
fra evcnluelle ekstcrnc enbetcr 



/\ OBS; For d j lot ov dcksdcl pa data mask men, m6 du konlrallcrc ot 
^ — ^ dolamaikincn cr sl6tt av og at slrocnkabelen er tablet ul av ifromultakd. 

4* Trykk pa knappene pa vcastrc og hoyre side pa datamaskinen • 
og sky \ sh datamaskinens dekscl frcmovcr til det stopper ®. L*ift 
del sa opp og ut av cbassisct. 




7b ov deks&let pd dotomoskinen 
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Mashnvorcoppgrodcri ngct 



Sette dekselet pa datamaskinen tilbake pa plass 



Kor a settc dcksclel tilbake stiller du lungene pa panelct inn cttcr 
apningene pa chassisct, og skyvcr sa deksclet hole vcicn tilbake inn 
pa chassisct til dct smckkcr pa plass* 




Sette dekselet p6 datamaskinen tilbake pd plass 



Installere mer minne 

Da tarn ask incn levcrcs med DIMMcr (dual inline memory modules - 
minncmodulcr med brikker pa begge sidcr) av typen DDR2-SDRAM 
(double data rate synchronous dynamic random access memory - 
synkronl. dynamtsk KAM*minne med dobbeJ datahastighct). 

DIMMer 

Minncsoklcne pa systemkortet kan bescttes med opplil lire DIMMcr 
av industri standard. Disse minncsoklene er besatt med minst en 
tbrhdndsinst alien DIMM. For a oppna maksitnal minnest0tte kan 
du installere opptil 4 CiB minne pa systemkoncu konfiguren i en 
dobbcJtkanalmodus med hose ytclscr 



DDR2-SDRAM DIMMer 

For at systemct skal tungerc riktig ma DDR2-SDRAM DIMMcnc 
vkic: 

■ industristandard 240 pinners 

■ ubutrct PC2-420U 533 MHz 

■ L8 volt DDR2-SDRAM DIMMcr 
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MmkifiYorcoppgtodcttngcr 



DDR2-SDRAM UIMMcr ma ogsa: 

■ stone CAS latcns 4 (CL = 4) for DDR2/533 MHz 

■ inncholde den obligatoriskc JHDEC SPD-informasjoncn 
I lillcgg s totter datamaskincn: 

■ lkke-E:COminnctckno1ogierpa256Mbil, 512 Mbitog 1 Gbit 

■ linked- og dobbcltsidigc DIMMcr 

■ DIMMcr bygd mod x8 og x!6 DDR-cnhctcn DIMMcr bygd 
med x4 SDRAM stottcs ikkc 

Systemet Mancr ikkc hvis du inslallcrcr ikkc-sttfttede DIMMcr 



Besette DIMM-sokler 



Systctnci lungcrcr automalisk i cnkcllkanal modus* asymmctrisk 
modus mcd dobbcltkanal cllcrcn Interleaved modus mcddohbellkanal 
og boycre ytclscr. avbengig av hvordan DIMMcnc cr tnstallcn. 

■ Systcmel fungcrer i enkeltkanalmodus hvis DIMM-.soklcnc bare 
bescues meden kanal. 

■ Systcmel lungcrcr i Asymmctrisk modus med dobbellkanal hvis 
den tolalc mmnckapasitctcn lil DIMMcnc i kanal A ikkc cr Uk 
total minnckapasitct til DJMMcnc i kanal B. 

■ Systcmel vil lungcrc i cn Interleaved modus mcd dobbcltkanal 
og hoycrc ytclscr hvis den totalc minnckapasitctcn til DIMMcnc 
i kanal A cr lik den totalc minnckapasitctcn til DIMMcnc i kanal B. 
Tcknologi og cnhctsbrcddc kan vahcre mcllom kanalcnc. Hvis for 
ckscmpcl kanal A cr bcsall mcd to 256 MB DIMMcr og kanal B 
cr besatt mcd en 5 12 MB DIMM, vil systemet fungcrc 

i Interleaved modus* 

M 1 allc modi bestemmes den maksimale driltshastighctcn av den 
mest langsomme DIMMcn i systemet. 
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Mask inva recppg rodcri ngct 



Del finncs lire DIMM-soklcr pa svMcmkorlcL mcd Id soklcr per 
kanaL Soklcnc cr mcrkci XMMKXMM2, XMM3 og XMM4. 
Soklcnc XMM I og XMM2 fungcrcr i minnckanal A, Soklcnc XMM3 
op XMM4 (ungcrcr i minnckanal B. 




DiMMsokketphsserifiger 



Punkt 


Besk-ivelse 


SokkeUorge 


o 


DlMM-sokkel XMM 1 , konol A 


Svorl 


• 


DIMM-sokkel XMM2, konol A 


HviH 


© 


DIMM-sokkel XMM3, konol B 


Svorl 




DIMM-sokkel XMM4, konol 6 


HviM 
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Installere DIMMer 



A 



A 



A 



A 



OBS; MinnemoduIsoMene har metoflltortatler ov gull Nor du oppgradefer 
rrunnel, cf del viklig 6 brute minnernodulcf med gullkontalJer for 6 hindre 
fcofrosjon eflef okiydenng 10m fcommer ov kordakl mellorn ikke*kompaHfalfr 
metalter 



OAS: Sflotak eleklraitel kanskodeeletirormfce komponenter i datomailinen 
dler lillegg&kori For du begynner p6 dase pnnedyrene. mo du paue 
pd ol du hor ufodcf cvcnrueH slattsk eleklhsitcl ved a before en joTde* 
melatlgtcnsJand* Se under Tillegg D, 'Elefclroalatuk ullodmng* tor mer 
informaitori* 



OAS: Mai du hAndlerer minnemcduler. ma. du paue pa 6 iVie la pa 
Lonlakkene Stik beroring kon ikade modulene* 

1. Hvis du bar List Smart*dtk£cJlascn. ma du Mane datamo*kinen 
pa nytl op brukc Computer Setup 111 a liUc opp Li^cn 

2. Sla av dalamaskin.cn riktii: via opcrativsysiemct* og *Ia jv 
cvcnluctlc ek si erne cnhcicr. 

3. Koblc siromkabclcn ut av strpmuttaVci og Icoblc fra cventucllc 
ckstcrne cnhcicr 

4. Ta av dcksclct pa datanufrkincn. Sc "Fjcrnu deksrJcl pa 

5. Kinn firm 111 mjnncmotiul&oklcne pa sysicmfcortcL 

ADVARSELi Hm du vil rcdusere mikoen lor peraorukode p6 grunn 
ov vorme overflaler. ma du la de Irtferne syifemkomponcnlene avk|oles 
for du lor pa dem. 
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6* Apnc begge lascnc pa minncmodulsokkclcn 9 og sell 
minncmodulcn inn i sokkclcn ©. 




ne en DIMM 



Hfl minncmodul kan ban: installcrcs pa en male. Sikl inn utskjarringen 
pa module n eller tungen pa minncsokkclcn. 



Foroputnalc ytclscr bor minncsoklenc bcscllcs slik at i 
til kanal A cr lik den lotaJc niinnckapasitctcn lil kanaJ B. Hvis du for 
ckscmpel bar en foiMndsinslallerl DIMM i sokkcl XMM I og lilfoyer 
cn ckstra DIMM, anbcfales del a installcrc cn DJMM mcd sammc 
minnckapasitel i XMM3- cllcr XMM-l-sokkcleo. 



7* Trykk modulcn ncd i sokkclcn og kontrollcr al modulcn cr 
sail hell inn og siller ordcnllig. Sorg tor al lungene cr i Jukkci 
Milling €» 

(j)cnla Irinn 6 og 7 for hver ItUcggsmodul du vil insiallcrc. 

9* Sell dalamaskindekslet tilbakc pa plass. 

10* Koblc ill siromledningcn. og sla pa dalamaskincn. 

] L Hvis du vanligvis laser Smart dckscllas* ma du brukc Computer 
Setup til a lase igjcn lascn og aklivcrc Smart dcksclscnsor. 

Datamaskinen skal aulomalisk gjenkjenne del ckstra minnet ncsle 
ijang du slar pa i 
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Installere et utvidelseskort 



Datatnaskincn har to standard PCI-uividclscsspor soni kan ta imot 
ct utvidelseskort med cn lcngdc paopptil 17.46 cm (6,&75 tommcr). 
Datamaskincn har ogsa d PCI Hxprcss x 1 -ulvidclscsspor og d 
PCI Hxprcss xI6-utvidcLscsspor 

PCI- og PCI Bxprcss-sporcnc setter bare lavpcolilkon. bortsctt 
Ira dcrsom del cr in-Mallen et valglVilt hjclpekon. Del vaJgfric 
hjclpckortel st0tter to standard PCl-apninger i full hoyde. Hvis 
hjclpckortcl cr installed cr ikke PCI Express xl6-utvidclscssporct 
tilgjengelig. 
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Punkl 


Beslcrivelse 


• 


PCkilvidelsesspot 


® 


PCluIvidelsesspot 


© 


PCI Express x 16 ulvidelsesspof 


O 


PCI Express x 1 utvidelsesspor 



Du kan installere ct PCI Express xi, x4. x8 cller xi6 utvidelseskort 
i PCI Express x]6-utvidcl5Cssporcl. 



2-)\ 



Mtuktrwatccppgtoderi nger 



laMallcrc ct utvidclscskon: 

1 . Hvis du bar laM Sman-dck5cllascn. ma du Mane datamotkincn 
pa nyti op hrukc Computer Setup Ul a lase opp la\en. 

2. Slaavdatamaskincnnktip viaopcrauvsvMemcLop ftlaavcvcnlucllc 
ckstcrnc enhctcr. 

3. Koblc MromkabcJcn ut av htromuttakct og koblc irn cvcntucllc 
ckstcrnc enhctcr 

4. Ta av dck*elct pa daiama^kincn, Sc "l*|crnc deksctet pa 
daiamaKkincn." 

5. Identifier npofet dcr du vil sctle Inn ulvidcLscKkorlct. 

6. Koblc ut spcrrclaHcn som holder PCl-spordck*lene fast: I.v t 
den pronne tappen pa la*cn og drci den til den kommcr i apen 
Milling 0 

7* Fjcm &pordckscIct ved a *kyvc del opp og ui © 




fjerne uMdmeispotets deks& 
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8. Installer utvidelscskonct vcd a skyvc del under spordcksclcts 
sperrelas og irykk det sa ncd i sporet pa systcmkoncL 

Pass pa al du ikkc riper andrc komponenter i chassisct nar du 
installerer et utvidelscskon. 




insktHere et utvidetsezkort 

9* Drei spordekselcls sperrelas til bake pa plass for a feste 
utvidelseskortct. 

1(1 Koblc om n0dvcndig ekstcrne kablcr til det iostallcrte korlct. 
Koble om mfdvendig interne kablcr til systcmkortel. Hvis konct 
krever lyd. kobler du lydkabelen lil kontakten pa systemkortel 
mcrket "Aux" (mot kanlen av systemkortct. under 
s t rem Ibrsy n i ng&konsollcn )_ 

1 1. Sett datamaxkindekslet tilbake pa pla&s. 

1 2. Koblc lil strtfmlcdningen, og sla pa dalamaskinen. 

13- Hvis du vanligvis laser Smart dcksellas* ma du bruke Computer 
Setup til a IStse ig|en lascn og akliverc Smart dekselsensor. 
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14. Omkonligurcr om nodvcndlg datamaskinen. So 1 Computer Setup 
{FfOi-htlmlboken pa CDcn Documentation and Diagnostics* for 
anvisningcr om hvordan du broker Computer Setup. 

Nardil insuilcrcr ct utvidelscskon* mil du forvissc deg om at 
mciallhrakctten pa koitct jrJir inn i sporct bak pa datamaskinen. 
Trykk sa last ncd pa konct slik at bclc konlakten kiimmcr nklig 
pa plass j korisporet. 



AOBS: Ale LdvideUeikoriipor bak p6 dalorncnkinen n>6 imehoioe el 
uhfldel&eslcorl eller spordckiel tor riklig nedlcfoling av interne koaiponerrter 
Uftdtf Mlk 



Fjerne et PCI Express x16-utvidelseslcort 

Shk fjemer du cl PCI Express x]6-utvideJscskorl: 

1. Hvis du har liLsl Smarl-deksellascn. ma du Mane datamaskincn 
pa nytt og hruke Cnmputcr Setup lit a lase opp lascn* 

2. Sla av datamaskincn riktig via operativsysiemcL og via av 
cvcnlucllc ckslcme cnhclci". 

3. Koblc siromkabclcn ut av strumuttakcl og koblc fra cvcntucllc 
cfcstcrac cnhcicr. 

4. la av dcksclct pa datamaskincn. Sc "Heme dcksclct pa 
dalamaskincn" 

5. Koblc ut spent linen som holder PCUspordckslenc pa plass bak 
pa datamaskincn: loll den cronnc lappen pa lasen og drci den hi 
den kommcr i apen stilling. 
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Masfctfivureoppgroderinge/ 



6. Skyv spcrrcarmcn bak pa PCI Hxprcss xl6-utvidcJscssokkeJcn 
bon Ira kortct - bikk kortct forsiklig (ra side til side inntil kontaktcne 
tosncr fra sokkclcn. Dra utvidclscskonct rctt opp Ira sokkclcn og 
bon fra innsiden pa chassisct. Pass pa at kortcl ikkc skrapcr mot 
and re komponcntcr. 




fjerning ov et PO Express x 1 6-vtvidokeskort 
7* Lagrc kortct i antislalisk cmballasjc. 

S. Hvis du ikkc skal inslallcrc d nytt ulvidclscskorl. installcrcr 
du ct dckscl for a lukkc dct apnc utvidclscssporct. 

9* Drci spordcksclcls sperrelas lilbakc pa plass for a fesle 
ulvidclscskortct og utvidclscssporcts dckslcr. 

10* Sett dalamaskindckslct tilbake pa plass. 

1 1* Koblc lil s i rom I edningen. og sla pa datamaskincn* 

12* Hvis du vanligvis laser Smart dckscllas* ma du brukc Computer 
Setup til a lase igjen lasen og aktivcrc Sman dcksclscnsor. 

/\ OAS: Ale ufridelseikortspor bak p6 dalamailcmcn ma innehoWe d 
£- — A ulvidetseskof I dler spordeksel for rik!«j nediqofing av interne fcornconenter 
under bruk 
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Installere ekstra stasjoner 



A 



Datama^kincn bar In cksteroc slasjonsbronncr. Nar du installcrcr 
tillc££ssiasjimcr. mil du huske pii dctte: 

■ Hovcddiskco av typcn send I ATA (SATA) skal kobles hi 
hoved*SATA*kontrallcrcii pa systemkonct (hla, mcrkct PfiO 
SATA 0). Kciblc cn ekstra SATA harddisk til den sckundxrc 
SATA-kcinirolIcren pa syslcmkonci (hvit. mcrkct Pfil SATA I). 
HP sttfttcr ikkc ulkobling av bade SATA og 3,5 tommers 
PATA-harddUkcr pa sammc system. 

■ KobJc mvidclsesenhcter av typcn parallell ATA (PATA), for 
ckscmpcl optiskc stasjoner. IDH-bandvlasjoner og ZlP-stasjoner. 
til PATA-komrollenrn (kalt P2l) PRIMARY IDE I tried cn standard 
XtMcdcrs kabel. 

■ Installer styrcskruer for a sikrc at stasjonen blir nklig plassetl 

i slasjnnskonsnllcn. og lases pa plass. Med dalamaskincn iulgtc 
ekstra styrcskrucr (lire 6-32 slandanLskrucr ng lire mclriskc 
M3*skrucrl installed loran pachassisct, under datamaskincns 
dckscL Hardibskcn bruker6-32 standardskruer Alle andrc stasjoner 
brukcr mciriskc M3*skiuer De metriske skrucne fra HP cr svanc. 
og standards!; rue nc Ira HP cr s0lvfarget. 

OES: Slik forhindrer du tap av orbod og ikode pd daJaroatkinen eller 
en slasjon: 

H Hen du setter inn clef Ijemcr cn harddisk, ma du avskiHe ope lakv^^te met 
nklig, og dcrcllcr 3I6 ov dctormukinen. fcke fjem harddi&kcn mens 
dalamaikinen er pa eller i ventemodui 

M for du berercr harddisken, md du vme iikker pd al al ilalak elekfrair&t 
ef utiadct fra oeg. Nor du handlercr en station, md du unngo 6 la 
po konlaklcn- Hvis du vil ha mer informmjon om hvordan du unngor 
clcklrojJatak ikaae, kan du da opp pd Tillegg 0, "Eleklroifatiik 
uHaaVimg. * 

B Srasjonen mo handlcres med ror&lkhghel; ikke mist den. 
I Me bnA rnakl nor du setter inn cn tfaiion 

■ Unngd 6 ubeHe en harddi*k lor vmker. ekslieme lempcraturer eller 
produMcr med mognetUlef som (or eksempei skjermer eller hoyllalcrc* 

H Hm du ma w*nde en iJosjon med pov^en, pokker du den inn i bcblcpkul 
eller annel bokyHenae mater iale og merker pakken *Forsikt*g: Ma 
hand rem loraikhg.* 



Finne frem til stasjonenes plassering 



Masfcnvuwoppgroderinge/ 




Stosioasplotteanger 



Intern 3,5 fcminer& standard sia&jonsbronn 



© 5,25 tommers stasjonsbronn far tilleggssiasioner 

© 3,5 tommers sios|onsbrenn (1 ,44 MB diskettetosjon vist)" 

*Hvis datamaskinen har on 1,44 MB diskettstasjon, v »l den bli 
konhgurert med en diskettstosjonsplote (PN 360 1 89-00 1 ) som 
vist pa illustra&jonen. Hvis datamaskinen har en torn 3,5 tommers 
siasjonsbronn, vil det i stedet bli installer! en maskeringsplate 
{PN 358797-001). Hvis du ikke har en stasjon i detie sporet, kan du 
velge a installere en 3,5 tommers enhet (lor eksempel en disketlsta&jon, 
harddisk eller Zip-stolon) senere. Men lor 6 installere en annen 
3,5 tommers enhet enn en diskettstasjon eller harddisk, ma du bestille 
3,5 tommers-enhetsploten (PN 358796-001). 

For a sjckke type- siorrchc og kapasitct pa masselagringscnhctcr som 
cr insta licit i datamaskinen* kiorcr du Computer Setup* Sc Computer 
Setup (F IQi-h&ndboken pa CDcn Documentation and Diagnostics for 
ylterligerc information* 



Mas Wu-OreoanacOK 
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Fjerne en opHsk stasjon 

AO&S: Ak Ultaltbarc med*er ma lot ut av iioipocn lor den to ur ov 
CntQfftCttUfttn 



En optisk sta^on crcn CD-ROM, CD-K/KW-. DVD-ROM-. 
DVD+R/RW- cUcrkombinert CD-RW/DVD-stasjoa. 



Slik (jemer du cn optisk stasjon: 

L , Hvis du har lost Sman-dckscllitacn. ma du stane datamoskincn 
pa nyti og brukc Computer Setup til a lose opp la.se n. 

2. Sla av data mask incn nktig via opcrativsysicmcL og sla av 
even luetic ekstcnic enheter. 

3. Kohlc Mromkabclen ut av stromuttakei koble iVa eventuelle 
ekstcmc enhcicr. 

4. Ta av dcfc.se lei pa datama-skincn. Sc "l*jernc dcksclcl pa 
daiamaskincn/* 

5. Drci staslon&konHoIlcn slik at den peker oppovcr 




Dreiing av stosionskonscllen oppovet 
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7* Drei stasjon&konxollcn lilbakc til normal posisjon. 




Dieting av stasfonslorao/ten nedover 



A OES: Paw pa al du iU* Idemroer nocn lednmqcr clfer kabler nor du aW 
i sloslonikoniofcn iwdover. 
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8. Trykk pa den gronne spcrrelasen O pa siden av tfasjonen lor j 
trigjore stasjoncn tra konsollcn. Mens du trykkcr pa lascn. skyvcr 
du slasjonen forovcr - lott den sa opp og ut av konsollen ©. 




la uf den opfisfre sJosjonen 

Kor a seuc den optiskc stasjoncn pa ptoss igjen, foretar du denne 
operasjoncn i omvendl rckkelolgc. Nar du skitter m cn sfasjon. llyttcr 
du de lire styreskrucne tra den gamlc tf asjoncn til den nyc. Skruene 
brukes i sledel for stasjonsskinncr. 



v/v/vt.hp.CGW 
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Ta ut en diskettstasjon 

A OSS: Ale utkllcbarc med*er ma lot ut av liaipnen for den h» ut ov 
QotdmdSKincn 



Diskcusuujnncn sitter under den optiskc sUksjoncn. Slik tjemer 
du diskcnslaAjDncn: 

1. Kolg fremgongsmaten i avsniuct ovenfor "Kjcroc en tiptisk 
slasjon." for a fjerne den opiiskc stasjtincn og la tilgang Ul 
d i skc I Utasjoncn . 

2. KobJc Ira daiakahclcn og siromkabclcn bak pa disktttstasjcinen. 




Trekke ut kablene ho diiketHtospnon 
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4* Lull den bakrc dclcn av Masjoncn opp slik at dc bakrc 

slyrcskrucne kommcr klar av loppen av stasjonskonsoJlcn •. 
Nar Mas)oncn giir oppover, skyves den automatisk forever til 
den frigjprcs fra stasjonskonsollcn ©. 




Kor a skiftc ul diskcltstasjoncn utforcr du operas)oncnc for 
Iteming i omvendt rekkcfolge - pass pa at du torsi skyvcr de Ironlalc 
styrcsknicne inn i konsol Icn. drei sa den bakrc dclcn av stasjoncn ncd, 
og sky v den hakovcr ul den smckkcr pa plass. 



Nar du skitter ut en stas)on, flyttcr du de fire slyrcskrucne fra den 
gamlc slasjoncn lil den nye. Skrucne brukes i stedet for stas)onsskinncr. 
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Installere en ekstra optisk stasjon 

Shk installerer du cn ekstra opcisk stasjon: 



A 



1. Hvis du har laM Smarl-dck^ellasen. ma du Mane datamaskinen 
pa nytl og hrukc Computer Setup lil a lase opp lascn. 

2. Ma av datamaskinen riktig via operativsysiemct* og via av 
cvenlucllc ekMeme enhclen 

y. Kohle slromkabelcn ut av strpmuttakel og koblc fra cvcniucllc 
eksterae enhctcr. 

4* Ta av defoelet pa datanutskinen. 5e "Fjcrne dcfcselel pa 
daianiaskinea* 

5. Installer to melriskc M3-styrcskrucr i dc nederste hullenc pa 
hver side av stasjoncn. Med systcmel lulgtc fire ekstra mctriske 
M3-styrcskmer toran pa cIusm set, under dalamaskineas dekseL 
Dissc metnskc M3-styrcskrucne cr svarte. 

OBS: Du m6 leun brukc 5 mm longe ik/ucr som ilyieitrucr tengrr &krucf 
ten ikodc slaspncns iiuivendige komponervter 



Nar du skiitcr ul siosjonen. flyltcr du de lire mctmkc M3-styreskruenc 
Ira den gantfe Masjonen til den nye. Sktuene hrukes i sledct for 
slasionsskinnen 




Installere styresin/er i den opti&ke skssjooen 



^ ^7r"k-Jr»"fTJi www hp.com 2*25 
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8. Koblc datakabelen lil systcmleortct. 

9* Koblc Ira stromkabclcn og daiakabcJcn bak pa den opUskc 




Kobie Ira stromkabel og dotokabet 
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10. Drci stasjonskonsollcn tilbakc til norma) posisjon. 




Dreiing av stosfonsfcorao/ten nedovor 

A OAS: Pd» po ol du rklce kleroraef rttcn ledn.nger eller koblcr n6r du dreier 
£ — A sloijorukonaolen nedover. 



1 L Sen datamaskindckslct tilbakc pa plass. 

1 2. Koblc lil slrtimlcdningen. og sla pa dalamaskincn. 

13. Hvls du vanligvis laser Smart dckscllas. ma du bruke Computer 
Setup til a lase igjen lasen og aklivcrc Smart deksclscnsor. 

Systcmct skal automatisk gjenkjenne stasjonen og omkonfigurcrc 



A 



: N6r du har bpnel dotamotkinen, mo du posse po ol koblene kommer 
pd nhig plau nor du seller den tommen igjen. Feilokhg pkmenng av 
koblene kon skode dalamo&kinen. 



wivKnaetfiM 
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Oppgradere SATA-harddisken 



HP sttfttcr ikkc tUkabling av bade SA I A og 3,5 tommcrs 
PATA-harddi*kcr pa sammc system. 



Fjerne og erstalte hovedharddisken 



Korviss deg om ui du har sikkcrhetskopicn data pa den gamlc hanldisken 
far du Ijcmcr den, slik at du kan installerc dem pa den nyc harddisktn. 

Den iorfidndMtulallcne ^,5 lommes luirddiskcn sitter under 
sliYtnilorsynuigen, Slik tar du ul og setter inn igjen harddiskcn: 
L Hvis du har lasl Smarl-dek£clla&cn. madu Mane datamaskinen 
pa nytl og hrukc Computer Setup lit a lasc opp l&sen. 

2. Sla av daUimaskinen rifctig via operativsyslemcL og &la av 
evenluclle ckstcrnc cnhclcr 

3, KobJe slrtftnkabclcn ut av strpmuttakcl og Icohlc fra cvcniuclle 
ek stcrae cnhcicr. 

4 t Ta av dcksclci pa daianuv*kincn + Se "Fpcroc dek<clct pj dalamaskincn/* 

5. Drei den optiske stas)oncnVdiskcttstasjancns konsoll nlik m den 
peker oppover. 




Dating av stosjonskonsclien oppover 



\ (ai k i n i-a r c *t on dbo\ 
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7* Drcj stromforsyningcirs konsoll shk at den peker oppovcr. 
Hard ciis ken linger under stromforsyningskotisoJIcn. 




Kobie Ira harddiskens stromkobel og dotokobei 
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V* Sky v den gronne lungen som holder stasjonen pa plas&. bort fra 
stasjonen skyv harddisken mol datamaskinens frcmsidc, og 
stasjonen opp og ul av bronncn ©♦ 




10* For a installere en harddisk utforer du opcrasjonen i omvendl 
rckkefolgc* 

Hvls diu system bare haren SATA-harddisk, ma du koble datakabelen 
111 den bla kontaktcn meikel P6U S ATA 0 pa systemkortet, cUers 
risikerer du problemcr med harddiskytclser 



Nar du ski Her ul harddisken. flyttcr du de fire skrucne tra den gamle 
harddisken til den nye* Skmene brukes i sledct for stasjonsskinner. 
Du trengcren TorxT-15 skntlrekkcr lil a skru ut og sknj inn igjen 
slyreskiucne. Med systcmct fulgte lire ekstra 6-32 standard styreskruer 
foran pa chassisel. under datamaskinens deksch De 6*32 standard 
slyreskroenc er solvfarget. 
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Hvis du har skiftcl ut harddiskstasjoncn. setter du inn Restore Rlust- 
CDcn (or a gjenopprette opcrativsysicmcl. progiamvarcdrivcrc og/ 
cJJcr programvare som bit forhandsinstallcn pa dalamaskincn. Folg 
anvLsningcnc i handboken som fulgtc mcd Restore Plusf-CDcn. 
Nar gjenopprettingsprosessen cr lulltorl. rc installcrcr du pcrsonligc 
tiler som du sikkcrhctskopicrtc (or du skittct ut harddiskstasjoncn. 



Installere en optisk stasjon i 3,5 tommers-stasjonsbronnen 

Avhcngig av datamaskinens konfigurasjon. kan 3,5 tommcrs 
stas)onsbronncn foran pa datamaskincn konfigurcrcs mcd cn 
diskcttstasjon. oiler den kan varrc torn* Hva slags plate som dekker 
siasjonsbronncn vahercr med datamaskinens opprinncligc konfigurasjon. 

Hvis datamaskincn ikkc var konliguren med en diskctlstasjon. kan 
du installere cn 3.5 tommcrs enbet. torckscmpcl cn diskcttstasjon 
cJJcr cn harddisk. i siasjonsbronncn. 

Platen du trcngcr avbenger av hva slags enbel du vil installere. Hvis 
du installcrcr cn diskcttstasjon. ma du installere en diskcttstas)onsplalc 
(FN 36U 1 89-001). Hvisdu installcrcr en harddisk. madu installere 
en maskcringsplatc (FN 358797-001 >. Men for a installere en anncn 
3.5 tommcrs enbet ennen diskcttstasjon cllcr harddisk. madu installere 
33 tommcrs-cnhelsplaten (PN 3587%-UOl). Ta kontakt med cn 
autoriscrt HP-foihandler cllcr scrvicclcvcrandtfr lor a bcstille hktig 
enhctsplate nar du omkonligurercr datamaskincn. 
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3.5 torn rot txbronnen Killer under den opiiskc siasjonen. Slik insullcrcr 
du en siasjon i \5 lommersbronocn: 

In Waller Myreskruer for h sikre al stasjonen blir nkliiz plavsert i 
Ma<k)omkoasolIefh og loses pa plass Med datamaAkinen fulpte ckMra 
Myrcfikmcr ( fire 6-32 MandanUkruer og lire tnelnske M3-Nkruer } 
installer! loran pa chitttaset. under dalamaskinens detacL Harddisken 
hruker 6-32 sLandiirdnknicr. Allc andrc Ktasjoner bruker mtinskc 
M3-skruer Dc metmkc M3-skrucnc tni HP er svartc. og 
6-32-siandardskmcne Ira HI 1 cr stilvfargct* 



L Folp trcnu^uiL^matcn Jorklan i a\ snillet "Fjerne en opti*k 
Miujon" tor a fjemc den oplinke si as(onen oc la Ulpanj: til 
3. 5 tommerH-$tas)on5bnfnnen. 

2. Hold sias|onen i vinkcl med de bakre styrcHkruene over 
sl&vjomfcortsollcth og sfcyv sla^jonen bakover nlik at de iremre 
MvrcKkracnc tores Inn i J- spore nc pa Htasjonsbrifrnncn. 
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3_ Ret l inn dc bakre Myreskrucnc i torhold lil dc bakre J-sporcnc pa 
stasjonskonsollcn. og trykk ncd pa den bakre dclcn av stasjoncn ©. 
Skyv sa si&sioncn bakovcr Lil den smckker pa plass @. 




tosktltefe on stas/on / 3 f 5 tommers stosiofisbronn (harddhk vis!} 

4* Koble stromkabclcn og dalakabclcn lil bak pii stasfoncn. Hvis 
du installcrcr cn ckstra harddisk. ma du koblc den andre enden 
av dalakabclcn lil syMcmkoncts hvitc komakt mcrkel P61 SATA I . 

5* Skill ut den optiskc stasjoncn. 
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6* Fjcm stasjonsplatcn vcd a skyvc dc to tungcnc pa den enc si Jen 
av del Morrc tronlpanclct innover© og drcic Masjonsplattn ban 
tra frontpanclei ©. 



Platctypcn varicrcr avhengig av datamaskincirs konliguraspn. 




fjernc en $k>$jon$phte (diskettitoijonsphte vist) 
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Masktnweoppgrodcn ngct 



7* Erstatt sta&jonspJatcn du tok hort, mcd riktig plate. Skyv platen 
pa plass. 

Platen du trenger avhenger av hva slags enbel du vil instaJIcrc. Hvis 
du installcrcr cn diskctlstasjon* nia du installcrc cn diskcttstasfonsplatc 
(FN 36<) 1 89-01) 1 1 Hvis du installcrcr cn harddisk. ma du installere cn 
marketings pi ate (FN 358797-001 ). som vist pA illustrasjoncn nedenfor 
Men for a installcrc cn anncn 3,5 tommcrs enbet enn cn dtskcttslasjon 
dlcr harddisk. ma du installere 3,5 tommc rts -cnhctsplatcn (FN 35&796-00 I ). 
Ta konlakt mcd cn auloriscrt HF-forhandlcr cllcr scrvkclcvcianttor for 
a bcstillc riktig enhcisplatc nar du omkonftgurcrer dalamaskincn. 




tosiallefe on sfos/onspfote fmoikeringspfate for harddisk WsQ 

8. Sett dalamaskindcLslct tilbakc pa pUss. 

9* Koblc nl Mrtimlcdningcn. og sla pa datamaskincn. 

10* Hvis du vanligvis laser Smart dckscllas* ma du brukc Computer 
Setup til a lise ig)cn lasen og akltvcre Smart dcksclscnsor. 
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A 

Spesifikasjoner 



KoniroUcr al dd linncs minst 4 tommer* { 10.2 cm) klaring pa allc 
' av maskincn. 



HP Compaq Small Form Factor 
Bordmodell-mal 

Hoyde 3,95 tommer 1 0,3 cm 

Bredde 1 3.3 tommer 3378 an 

Dybde (dybden vil oke hvis datomaskinen 1 4,9 tommer 37,85 cm 
er utsryri med en porHikk&rhet&brokett) 

Omtrentelig vekt 21 lb 9.53 kg 

Temperaturomrade 

Under bruk 50* til 95 *F 1 0* til 35 *C 

Ikke i bruk -22" til 1 40 *F -30° til 60 "C 
Relattv fuktighet (ikke kondenserende) 

Under bruk 10-90% 1 0-90% 

Ikke i bruk (38,7 *C mob. vAtt termomtfer) 5-95% 5-95% 

Maksimum hoyde over havet 
(uten overtrykk) 

Under bruk 10 000 fot 3048 m 

Ikke i bruk 30 000 lot 9144 m 

Drifiiiempefatwen nedseHes 1,0 e C per 300 m (1000 foQ 111 3 000 m (10 000 lol) over 
havlloren, uten direfete lollys* Makairool endrmgsrote ef 10 °C/limc. Ovre grerae kon 1 
av lype 09 anlaH mtlallerle ahemativer. 
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HP Compaq Small Form Factor iFortsetter) 



Stromforsyning 

Driftsspenning * 
Spe nn i ng&omrade 
Nominelt linjefrekvens 
Uteffekt 

Nominell inngangsstrom (maksimum)' 



1 IS V 

90-264 VAC 
100-240 VAC 
50-60 Hz 
240 W 

5 A@ 100 VAC 



230 V 

90-264 VAC 
100-240 VAC 
50-60 Hz 
240 W 

2,5 A @ 200 VAC 



Maksimum 1260BTU/I 3 1 8 kg-col/t 

Vanltgvis (inokliv) 340 BTU/t 86 kg-cal/l 

"Syslemel bmker en siromlilfcrsel korrigeri med okiiv eWekrfaklor. Derie g}o» at maskinen 
opplyllet kraveie lor CE-merking lot bruk i landene i Den europeiske union. En fordel med 
siromtiHorsel korrigeri med oktiv eHekriakior et a' det ikke er nodvendig med en valgb»yle< 
for inngongsspenning. 
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B 

Skifte batteri 



Ballcrict som loiter mcd datamaskincn. gir strum til sanniidsklokkcn. 
Nar du skitter ui baUcricl. ma du brake sammc slags batten som 
opprinnclig var installer! i datamaskincn. Datamaskincn levcrcs mcd 
ct 3 volts litium myntccllcbaucri. 

Du kan forlcngc levctiden til liiiumbatlcrict ved a koblc datamaskincn 
til stromkontaktcn i vegjjen. Litiumbattcrict cr hare i bruk nar 
datamaskincn IKKH cr kohlct lil stromkontaktcn. 



A ADVARSEL Dalamatkinen .nneholder cl .rternl l»hum™ingand.ob.d boiler ■< 
Z-sA Dd cr raiko for bronn oq lorbrenninger hws botlenet ikkc berwndles rft% 
Sltlc minsker du risikocn lor pcrsorakodc: 

■ Um prov a lade botlenel 

■ Bolleriet ma ikkc ulseHes tor remperafurer over 60 "C (140 *F) 

■ Ballcrict ma ikkc demonfercs. knuscs eller slikkc* hull pa f dc eksAerne 
fcofilakscnc ma ikke korblutles. 09 baltcrict ma ikkc ulicltct for open 
fbmme ellcf leggc* 1 vonrr 

■ BaHeriet ma bare skilte* ul mcd ekilrabatterier Ira HP bcrcgnct pa 
dcHc produMct. 



A OSS: For du skitter ul baltcricl, cr del v*lig 6 la likkcrhcbkopi ov 
L — 1 datamaikinens CMOS innsl iH ioger Nar batteriel l|crnc* dler skiltcs ul, 
flcrnes og>6 CMOS inruhllingene. Se Computer Setup (F 10; Wndbotcn 
po CDcn Documentation and Dtagnosttcs lor information om hvordon du 
tar sikkerheUkoc* ov CMOS innslillingene. 



BaHcricr og akfcumulalorcr cr spcualavral, og skol ikkc kasles lOmmcn 
mcd vonlig husholdningsovlall. Bruk act oHcnrligc innsamlmgisy sterner tor 
reiirkulering, eller rclumcr ballencne lil HP* en auloriscrt HP-partner eller 
acres forhandlcrc. 
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OBS: Stfukclcktnjitelkanstadcdc&roni^ 

eller tillcggiublyr* For du bcgynner po duse proicdyrcnc, ma du pa»e 
pa ol du hor udodet cventuell slatUk eMlrisitel ved d before en (Ofde* 
melolt Qjen&)o nd+ 



1. Hvis du bar last Smart dckscllits. madu bnikc Computer Setup 
til a last opp hi sen og dcaklivcrc Sman dckscLscnsor. 

2. SJa av datamaskincn nktig viaopcrativsystcmcL og s\k av cvcnlucllc 
ckstcrnc enhctcr. Koblc slromkabclcn ul av stromuttakd og koblc 
tra cvcnlucllc ckstcrnc enhctcr. Ta sa av dcksclct pa datamaskincn. 

Dct kan bli ntfdvcndig a ta ut cl utvidclscskort for a (a tilgang til 
battcrict . 



3* Finn trcm til battcrict og battcriholdcrcn pa systemkortet 

4* Avhcngig av type baltchholdcr pa systemkonct, gar du trcm 
pa denne maten for & skiftc ut battcrict 

Typel 

a* Lfltt battcrict opp av battcriholdcrcn. 




To vt tnynlcoilebatieri (Type )) 

b. Sky v dct nyc battcrict pa plass mcd den positive siden opp. 
Ballcriholdcrcn tester automatisk battcrict i riktig posisjon. 



Type 2 



For a lffsnc baticrict Ira holdcrcn klcmmcr du sjmmcn 
mclallboylcn som gar ut over kantcn pa baucricl. 
Nar baticrict losncr. loftcr du dct ut O 

For a sctte inn del nyc baticrict skyvcr du kantcn pk dct nyc 
ballcrici under holdcrcn mod den positive siden opp. Dyll den 
andrc kantcn ncd innlil boylcn smelter over den andrc kantcn 
av baticrict @. 





f jerne og skifte ot et myntcettebotteri (Type 2) 



.he. 
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Type3 



a. Trckk klcmmen O som holder halleriet pit pi ass. bakovcr* 
og fjem battcriet© 

b. Sell inn del nyc batteriel. og sett klemmen ill hake i stilling* 




To vt &t myntceitebatteri (Typo 3) 

Htter al balterict cr Mm skiliet ut. ma du giore folgende far fullfore 
den iic opera Monen. 



5* Sell datamaskindekslel tiJbakc pa p\as&. 

ft. Pluptx inn datamaskinen og Ma pa slrtfmmcn. 

7. Gjenopprett dalo og fclokkcslcit, passordene dine og allc spcsicUc 
syslcminnsti J linger ved hjelp av Computer Setup, Sc i Computer 
Setup iFiO)*hdtidhoken pa CDen Documentation and Diagnostics 

8. Hvis du vanJigvi t s laser Smart deksellas* ma du bruke Computer 
Setup tiJ a Use igjcn lascn og aktiverc Smart deksclscnsor. 



c 



Sikkerhetslasfunksjoner 



Du kan Jcse ntcrom datasikkerhctstunktjoner i Computer Setup 
(F/OHtdttdboken o£ Himdbok for odministrosjon avbordniodellerpB 
CDcn Documentation and Diagnostics HP ProtectTools Security 
Manager Guide ijjjcldcr enkcltc modeller) pa svww.hp.com. 



Installere en sikkerhetslas 



Kabellds 



Sikkcrhctsla&cne som vises nedenfor og pa dc ncstc sidenc. 
kan brakes til a Mkrc datamaskiticm 





tmksller* en kabeKos 



C-1 



Hengelas 




inskiHete en hengetis 

Universell klemlas for chassis 



Ulen sikkerhetskabel 

I* Trc tastatur- og musckablcnc inn gjcnnom bscn. 



Stkkctbchidsfvnhtcncr 





Sikkabetit&doithioncf 




2. Tre tastatur- og mu&ckablcnc inn gjennom lascn. 



Stkkctbchidsfvnhtcncr 




D 

Elektrostatisk utladning 



Utladning av statisk clcktrisitet fra en linger cllcr anncn leder kan 
skadc systemkon cllcr andrc statisk sensitive enhcter. Dcnne lypcn 
skadc kan rcduscrc enhctens levctid. 

Forhindre elektrostatisk skade 

Du lortiindrcr elektrostatisk skadc ved a ta folgcndc forholdsreglcr: 

■ Unnga dircktc kontakt ved a transportcre og lagrc produkter 
j statisk sikrc bcholderc. 

■ Hold dc elektrostatisk sensitive dclcnc i de respektivc bcholderne 
til de ankommer dc statisk fric arbcidsstasjonenc. 

■ Plasscr dclene pa en jordet overt Luc f«r du tar dem ut av bcholderne. 

■ Unnga a benvc polcr. Icdere og krclser. 

■ Du ma alllid varrc skikkclig jordet nar du tar pi statisk sensitive 
komponcnler cllcr montasjer 
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Jordingsmetoder 



Dei finncs Here malcr a skallc jording pa. Bmk cn ellcr Acre av 
folgcndc mctodcr nar du handtcrcr cllcr installcrcr clcktroslalisk 
sensitive dclcn 

■ Bmk en handlcdcKsiropp som er koblct til et jordcl d^amaskinchassis 
med jordingslcdning. Handlcddsslroppcr cr flcksiblc stroppcr med 
minimum 1 Mohm +/-I0 proscnt molstand i jordingslcdningcnc. 
Kor a oppna ordcntlig jording. ma du ha stroppen tctt pa huden. 

■ Bitik harlstroppcr. tastropper cllcr skoslroppcr ved staendc 
arbcidssta5joncr. Bruk stroppcr pa begge toller nar du Mar 
pa ledendc gulv ellcr gulvmattcr tor statisk opplosning. 

■ Bmk ledendc felltjenestcvcrktoy. 

■ Bmk el bxiban tclujcncstcscll med sammcnbrcllhar arbcidsmattc 
som hindrer statisk clcktrisitct. 



Hvis du ikke har dct anbcfaltc ulstyret for hklig fording, kan du la 
konlakt med cn autoriscn HP-forhandlcr ellcr servicclevcrandffr. 

Hvis du vil ha mcr informas)on om sialisk cleklrisilcL kan du la 
kontaki med den autonserlc HP*torhandlcrcn ellcr service levcrandoren. 
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Retningslinjer for bruk av 
datamaskinen, rutinemessig 
vedlikehold og forberedelse 

til forsendelse 



Retningslinjer for bruk av datamaskinen 
og rutinemessig vedlikehold 

Folg dissc rclningslinjcnc for riktig installation og vedlikehold 
av dalamaskincn og sk)crmcn: 

■ Hold datamaskinen unna lor liov JuklighcL dircktc sallys og 
ckstrcmc lempcraturcr. Hvis du vil ha mcr informasjon om 
anhclalic tcmpcralurcr og (uklighctsniva lor datamaskinen, 
kan du lese Tillcgg A, "Spcsilikasjoncr" i denne handboken. 

■ Plasscr datamaskinen pa cl solid og sictt undcrlag. La del varrc 
am treat Hh2 cm (4 tommcr) fcloring pa allc vcmilcxtc sidcr av 
dalamaskincn og over skjrrmcn lor lilstrckkclig lulling. 

■ Lultstrommcn inn i datamaskinen ma ikkc begrenscs ved al 
nacn viltcrcller luttinntak blokkcrcs. Plasscr ikkc lastaturct 
mod ictucne slatt ut hclt inntil bordmaskincn. (ordi agsa dctte 
kan hindrc luftstrommcn. 

■ Ikkc bruk datamaskinen mcd dckslct cllcr sidcponclcl IjcmcL 

■ Datamoskincnc ma ikkc sidles oppa hvcrandrr cllcr sa narr 
hverandre at dc ut&ctics lor hvcrandrcs rcsirkulcrtc cllcr 
lorvarmcdc lull. 

■ Hvts datamaskinen skal brukes i ct scparat kabtnctL ma dettc 
ha inn- og utgangsvcntilasjun. Kdnmgslinjcnc for bruk ovenfor 

elder ngsa her 

■ Htild v a > Lcr bortc Ira datamaskinen og tastatutrL 



Mm \ iri»£jr£-iSapia'foo»: 
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ftefriingsfinjcr for brtift ov dolamashncn, rvtmcmemg vctflikehoU og fcrfceredciW M fcrarxteke 



Ikke dckk til vcntilasjonsapningcnc pa skjcrmcn mcd nocn type 
mate ri ale* 

Installer cller aktivcrstromsparingsfunksjoncne til opcrativsystcmet 
cllcr anncn programvarc. inkludcrl hvilcmodi. 

Sla av datamaskinen tor du gjor ett av folgcndc: 

J Tork av datamaskinen utenpa med en myk, fuktig klul cttcr 
behow Bruk av rcngjoringsproduktcr kan misfargc eller 
ttdclcggc ovcrflatcn. 

J Rcngjor av og til luftcvcntilcnc pa alle ventilerte sidcr av 
datamaskinen. Ld. stov og annet rusk kan spcrre vcntilenc 
og hemme luftstrommciL 



Forholdsregler for den optiske stasjonen 



Drift 



Rengjoring 



S**rg tor at du ovcrholdcr lolgcndc rctningslinjcr nar du bruker 
cllcr rcngjor den optiske stasjonen. 



Ikke llytt stasjonen nar den er i bruk. Dettc kan fore til funksjonsfcil 
under lesing. 

Unnga a utsette stasjonen for plutselige tcmpcraturendringer, 
da del kan danncs kondens nine i enheten. Hvis tcmpcraturcn 
plutsclig endres mens stasjonen cr pa. ma du vente minst en 
time for du slar av strommcn. Hvis du bruker enheten umiddclhari. 
kan det fore til funksjonsfeil under lesing. 

Unnga a plasscrc stasjonen pa et stcd hvor den kan bli ulsatt for 
hoy fuklighei. ekstr erne icmpcralurcr. mckaniskc vibrasjoncr eller 
direkte sollys* 



Rengjor panelet og kontrollene med en myk. torr klut eller 
en myk klut som er lett fuktct med en mild rengjoringsvarskc. 
Ikke spray rcngjoringsvxskcr direkte pa enheten. 

Unnga a brake noen former for losningsmiddcl, for ckscmpcl 
alkohol cllcr benzen. som kan skadc ovcrflatcn. 
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JTcmings finjcr lc*r bruA ov doiomasfoncn* rotincmessk) vcdkkchotd og fo/bcedcfec til bnemteb 



Sikkerhet 

HvLs du mister cn gjenstand cllcr soler cn v;cskc oppi stasjoncn, 
ma du umiddclban koblc tra dalamaskincn og la den knntrullcn 
av cn auioriscri HP-scrvieclcvcrandor* 



Forberedelse til forsendelse 



R»lg diHHc anbcfalingcnc nardu forbcrcder dalamaskincn til 
forscndclsc: 

L Ta sikkcrhcinkopi av tilenc pa harddiKkcn ill PD-diskcr, baseObAod, 
CDcrcllcr diskcllcr. Sort: lor at sikkcrhetskopimcdici ikkc utscucs 
for clcktmkc cllcr macnctiHkc impulKcr under lagring cllcr Hymne. 

Harddiskcn lasts automatisk nor Mrommcn til systcmel blir slail av. 



2. Ta ut oc lagrc proaramdiskcltcr tra diskctislaK)oncnc. 

3. Sell inn cn blank diskctt i diskcitsia-sjoncn lor a beskytte slosjoncn 
undcrvcLs. Ikkc bruk en disked du kan fa brok for sencrc. 

4. Sla av dalamaskincn og cvcntucllc ckstcmc enheier. 

5. Trekk ui slromkabclcn tra konlaktcn og dcrcUer Jra 
dalamaskincn. 

6. Koblc tra sysicmkomponcntcnc op de ekstcrnc cnhctcnc tra 
de rcspcktivc stromkildcnc. og dcrcller Ira dalamaskincn. 

Pass pa ai allc kon siller ordcntlip pa plass og cr sikrci i 
koftposisjoncne tordu nender dalamaskincn. 



7. Pakk systcmkomponcalcnc og dc ckstcrne cnhclenc 

i oiiginalkanongcnc cllcr i tilsvarende embollasjc med lilstrckkcli£ 
irnipakmngsmalcnaJc lil ahcskyllc dcm. 

Du tinner cn ovcrsiki over miljoroessigc lorhold som nuskincn ikke 
ma brakes under. 1 Tillcgg A. "Spcsilikiisjoncr" i denne handboken. 
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Register 



B 

bo rd model I -ma) A- 1 



fjeme 2-5 

scttc lilbake 2-6 

Smart dckscllas 2-3 
datamaskinspcsilikasjoncr A-I 
DlMMcr 

Se minnc 
diskctlstasjon 

aktivilelslys 1-2 

fjeme 2-18 

utloscrknapp 1-2 

E 

clcktrostatisk utlading. torhindrc skadc 1>-I 
F 

FailSafc dckscinokkcl 

bcstille 2-3 

bmkc 2-3 
fjeme 

datamaskindckscl 2-5 
diskcttstasjon 2- IS 
harddiskstasjon 2-33 
optisk stasjon 2- IS 
FCl Express-ulvidelscskorl 2-14 
plate 2-37 
Smart dckscllas 2-4 
utvidclscsspordcksel 2-12 
foibercdclsc til forscndclsc E-3 



H 

hardd i s kstasjon 
aktivilctslys 1-2 
(jeme 2-33 
g jenopprctte 2-34 

inslallcrc i cn 3,5 tommcrs bronn 2—34 
SATA-komaktcr 2-16 
scttc tilbakc 2-30 
hengelas. installcrc C-2 

I 

installcrc 
batted B-l 

diskcttstasjon cllcr harddisk 

i 3,5 tommcrs stasjansbronn 2—34 
harddiskstasjon 2-35, 2-36 
hcngclas C— 2 
kabcllisC-l 
klcmlas for chassis C-2 
minnc 2-6 
oplisk siasjon 2-25 
styreskrucr 2-25 
utvidclscskon 2-11 

K 

kabcllas. inslallcrc C-l 

klcmbs for chassis, installcrc C— 2 

komponcnlcr 

bakpancl 1-3 

frontpancl 1-2 
komponcnlcr pa bakpanclcl 1-3 
komponcnlcr pa fronipanclct 1-2 
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Register 



L 

laser 

hcngclas C-2 

katclllsC-l 

klcmlas 
for chassis C-2 

Smart dcksellas 2-3 
lime ut-kontalu 1-3 
lydkontaktcr 1-2, 1-3,2-13 

M 

rmkrofonkonlakt 1—2 

mimic 

Asymmelrisk modus 2—7 
beadle soklcr 2-7 
cnkcllkanalmodus 2-7 
identifiserc modulcr 2-10 
identifiserc soklcr 2-8 
installcre 2-6 
Interleaved modus 2-7 
kapasitet 2-6, 2-7, 2-10 
spesif ikasjoncr 2-6 

kontakt 1-3 

spcsicllc funksjoncr 1-6 

o 

optisk stasjon 

aktivitetslys 1-2 

fjeme 2-18 

forholdsrcglcr E— 2 

installere 2-25 

koblc til kabler 2-28 

plasscring 1—2 

rengjoring E-2 

rctningslinjer H-2 

styrcskruer 2-25 

utloscrknapp 1-2 
orcteletonkontakl 1-2 



Parallelle ATA-cnhcter 2-16 
paraJJcllkonlakt 1-3 
PCI-kort 

Se utvidclscskort 
plasscring av schenummerct 1-6 
[date 

delnumre 2-17, 2-34, 2-38 
fjeme 2-37 
installere 2-38 
program varctastcn 1-4 

R 

rctningslinjer 

hruk av datamaskinen H-I 
forberedclsc til forsendelsc E-3 
oplisk stasjon E-2 
skittc batten B-l 
stasjons installation 2-16 
in tore service pa datamaskinen 2-1 
rctningslinjer for bruk av datamaskinen B- 1 
rctningslinjer for installcring 2-16 
rctningslinjer for vcntilasjon E-I 
RJ-45-kontakt 1-3 

S 

SATA 

installere harddisk 2-30, 2-34 

kontrollerc 2-16 
scricll konlakt 1-3 
sikkeihetslascr C- 1 
skiltc batteri B-l 
skjerm, koblc 1-3 
Smart dcksel 

PulSafe dekscln0kkcl 2-3 

fjeme las 2-4 

las 2-3 
spesifikasjoner 

datamaskin A— 1 

tninnc 2—6 
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plassc ringer 2-17 

plate 2-17, 2-34, 2-37 

rctningslinjcr for in&tallering 2-16 
tfatuslys 1-4 
Mouc iclc (onnumrc 2-3 
slromtorsyning 2—32. A— 2 
Mromlcdning 

indikatorlys 1-2 

knapp 1-2 

kontakt 1-3 
slyresknier 2-16. 2-25, 2-35 



komponcntcr 1- 
kontakl 1-3 



U 

USB-porter 

bakpancl 1-3 

frompancl 1-2 
ulvidclscskort 

installcrc2-lL 

kotlplasscnngcr 2-1 1 

PCI 2-11 

PCI Express 2-1 1, 2-14 
valgtnu hjclpckotl 2-11 
ulvidclsesspordeksel, fjerne 2—12 

W 

W i ml o w s - logol ast 
funks joner 1-5 
plasscringcr 1—4 
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